Fluxo de Caixa 





DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 





| Item 











Crer Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Total 
Lote Área 1 
Receita Tarifária (R$) (+) 0,00 | 275.533.348,62 | 275.533.348,62 | 275.533.348,62 | 275.533.348,62 | 275.533.348,62 | 275.533.348,62 1.653.200.091,73 
Receita Acessória (+) 0,00 5.510.666,97 5.510.666,97 5.510.666,97 5.510.666,97 5.510.666,97 5.510.666,97 33.064.001,83 
EEE ec ECS ES Ene ES 
ISSQN (-) 0,00 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 33.725.281,87 
INSS (-) 0,00 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 5.620.880,31 33.725.281,87 





CUSTOS VARIÁVEIS 0,00 | 113.466.809,03 | 113.466.809,03 | 113.466.809,03 | 113.466.809,03 | 113.466.809,03 | 113.466.809,03 680.800.854,19 





CUSTOS FIXOS (sem remuneração) 0,00 | 143.270.130,13 | 143.270.130,13 | 143.270.130,13 | 143.270.130,13 | 143.270.130,13 | 143.270.130,13 859.620.780,78 

































































IR (15%) | 0,00 | 1.959.797,37 1.959.797,37 1.959.797,37 1.959.797,37 1.959.797,37 1.959.797,37 11.758.784,23 
IR (Adicional 10% acima de R$ 240.000,00) | 0,00 | 1.306.531,58 1.306.531,58 1.306.531,58 1.306.531,58 1.306.531,58 1.306.531,58 7.839.189,48 
CSLL (9% sobre lucro tributável) | 0,00 | 1.175.878,42 1.175.878,42 1.175.878,42 1.175.878,42 1.175.878,42 1.175.878,42 7.055.270,54 





Fluxo de Caixa 











Revenda de veículos 





0,00 


3.288.368,00 


4.789.394,60 


9.704.937,80 


3.038.905,60 


2.611.559,50 


104.170.003,18 


127.603.168,68 





Empréstimos - entrada de capital 






44.228.700,05 


6.716.560,00 


12.563.335,00 


33.027.047,50 


13.537.797,50 


13.537.797,50 


0,00 


123.611.237,55 






































Renovação da Frota (Aquisição) 88.457.400,09 13.433.120,00 25.126.670,00 66.054.095,00 27.075.595,00 27.075.595,00 0,00 247.222.475,09 
Pagamento de financiamento (Renovação da Frota) 0,00 14.742.900,02 16.981.753,35 21.169.531,68 17.435.647,50 21.965.692,92 31.315.712,08 123.611.237,55 
Pagamento manutenção ITS 0,00 543.480,00 543.480,00 543.480,00 543.480,00 543.480,00 543.480,00 3.260.880,00 
Manutenção de Terminais e Estações 0,00 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 4.301.215,80 25.807.294,80 








